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REAL DECRETO. 


Siendo indispensable modificar la organización 
actual de los empleados Subalternos del arma de 
Ingenieros, tanto para asegurar la mejor compo¬ 
sición , disciplina y decoro de esta clase, como 
para facilitar el desempeño de las funciones que 
le competen, según el nuevo sistema establecido 
por mi Real Decreto de 5 de Junio último para 
los proyectos, dirección y contabilidad de las 
obras de fortificación y edificios militares, como 
Reina Regente y Gobernadora del Reino duran¬ 
te la menor edad de mi Augusta Hija la Reina 
Doña Isabel ii, y usando de la autorización con¬ 
cedida al Gobierno por las Cortes en su acuerdo 
de 9 de Julio de i836, vengo en aprobar el Re¬ 
glamento propuesto por el Ingeniero general con 
el indicado objeto, en los términos que me lo ha¬ 
béis presentado, y que insertareis á continuación 
del presente decreto; siendo mi Real voluntad 


que se guarde, cumpla y ejecute puntualmente; 
quedando derogadas todas las órdenes, instruccio¬ 
nes y prácticas que á ello se opongan. Tendreislo 
entendido y lo comunicaréis á quien correspon¬ 
da. = Está rubricado de la Real mano.=En Pala¬ 
cio á 26 de Mayo de 1840. = A D. Serafín María 
de Soto, Conde de Clonard. 


REGLAMENTO 


APROBADO POR S. M. 




DE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS 

DEL ARMA DE INGENIEROS. 


De los empleados subalternos en general. 

Articulo i.° Los empleados subalternos que el Cuer¬ 
po de Ingenieros del Ejército necesita para desempeñar, 
bajo las órdenes de sus Gefes y Oficiales, los pormeno¬ 
res del servicio de obras de fortificación y edificios mi¬ 
litares, continuarán divididos en dos clases, ocupándose 
los de la primera en auxiliar la dirección de dichas 
obras, y los de la segunda en vigilar su ejecución y 
conservación, reunir los elementos de su contabilidad, y 
en otros objetos del servicio; todo según lo prescriban 
los Reglamentos especiales respectivos, y dispongan los 
Directores, Comandantes y Oficiales del arma, en el 
círculo de las atribuciones que les compelen. 

Art. a.° Corresponden á la primera de las clases in¬ 
dicadas en el artículo anterior los Maestros mayores de 
fortificación y los Maestros de obras, y á la segunda los 
Celadores de fortificación y los Conserjes. De todos es¬ 
tos empleados solo se consideran permanentes, y serán 
en este concepto nombrados en virtud de Real orden, 
los Maestros mayores y los Celadores, quedando confia- 
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do el nombramiento de los Maestros de obras y Conser¬ 
jes al Ingeniero general, quien deberá dar cuenta al 
Gobierno siempre que use de esta facultad. 

Art. 3 .° Los Aparejadores, Alarifes y Maestros de 
carpintería, herrería ú oíros oficios, que se nombren 
para la ejecución de las obras, se considerarán siempre 
como temporeros, y no se emplearán mas que por el 
tiempo que sea absolutamente indispensable; y lo mis¬ 
mo se verificará con respecto á los Guarda-herramien¬ 
tas, los Vigilantes, Peones de confianza, Sobrestantes, 
Rondines, Capataces, Alistadores y lodos los que, bajo 
cualquiera otra denominación, sean necesarios para la 
custodia del material, cuidado de las obras y otras ocu¬ 
paciones semejantes, cuando no basten para desempe¬ 
ñarlas los Celadores. 

Art. 4° Los Guarda-almacenes, Pagadores de forti¬ 
ficación, serán nombrados por la Administración militar, 
según lo previene el Real decreto de su organización de 
17 de Julio de 1837; P ero cuando ocurra nombrarlos 
extraordinarios ó temporeros, se verificará por el Inten¬ 
dente militar del distrito, poniéndose antes de acuerdo 
los Intendentes militares con los Directores Subinspec¬ 
tores de Ingenieros, tanto para fijar el grado de nece¬ 
sidad y el punto de residencia de dichos empleados, co¬ 
mo para señalar el sueldo que deben disfrutar, sujetán¬ 
dose por lo demas á las reglas establecidas en el artículo 
anterior, y debiendo dar cuenta al Intendente general 
de estos nombramientos. 

Maestros mayores. 

Art. 5 .° Para el servicio del arma en toda la Penín¬ 
sula habrá diez y siete Maestros mayores de fortificación, 
de los cuales serán cuatro de primera clase con el suel¬ 
do de 9® reales anuales, y trece de segunda con el de 7®. 

Art. 6.° El examen que según el arlículo 26, títu¬ 
lo i.°, Reglamento 3 .° de las Ordenanzas de Ingenieros, 
deben sufrir los aspirantes al empleo de Maestros mayo- 
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res, se verificará por los Oficiales de Ingenieros que 
nombren los Directores Subinspectores ó Comandantes 
exentos, exigiendo no solo la aptitud ó suficiencia que 
la Academia de Nobles Artes de San Fernando prescribe 
para la aprobación de sus Arquitectos, sino los conoci¬ 
mientos indispensables para aplicarla á la arquitectura 
militar. Los expresados Gefes pondrán su V.° B.° en los 
anuncios ó llamamientos con que los Gefes del detall ge¬ 
neral de cada distrito harán notoria la vacante, con la 
idea de proveerla según las resultas de una rigorosa 
oposición. 

Este exámen se verificará precisamente en la capital 
de la Dirección ó Comandancia exenta. 

Art. 7. 0 Los mismos Subinspectores ó Comandantes 
exentos, ó los que hagan sus veces, dirigirán al Inge¬ 
niero general la propuesta de los tres aspirantes (si lle¬ 
gasen ó pasasen de este número) que por haber hecho 
mejor exámen, ó reunir la actividad, buenas costumbres 
y demas circunstancias a preciables, merezcan esta pre¬ 
ferencia; debiendo acompañar originales las notas de los 
Examinadores, que fundarán el lugar que á cada exami¬ 
nando designen en la terna; y lo mismo hará el Direc¬ 
tor Subinspector ó Comandante exento, indicando el 
que crea mas digno de aprobación. En igualdad de cir¬ 
cunstancias serán preferidos los aspirantes que tengan 
títulos de Arquitectos por la Academia de Nobles Artes 
de San Fernando. 

Art. 8.° El Ingeniero general elevará al Gobierno la 
referida propuesta en terna, proponiendo y fundando la 
elección á favor del que conceptúe mas á propósito, con 
arreglo á las bases prescritas en el artículo anterior. 

Art. 9. 0 Aprobada por el Gobierno la propuesta de 
Maestro mayor, el Ingeniero general extenderá el cor¬ 
respondiente nombramiento á favor del agraciado. 

Art. 10. Los Maestros de segunda clase ascenderán 
á la primera por antigüedad rigorosa; pero podrán re¬ 
nunciar si les conviene, y continuar en el destino que 
tengan sin derecho á reclamación ulterior. 
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Art. ii. Los referidos Maestros mayores disfrutarán 
de las mismas preeminencias y regalías que los Arqui¬ 
tectos de las Academias de San Fernando y San Carlos, 
según se determina en el artículo 27 del título i.°, Re¬ 
glamento 3 .° de las Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros. 

Art. 12. Ningún Maestro mayor de fortificación po¬ 
drá encargarse de obras civiles, á no ser en los puntos 
de su habitual residencia, y con previo permiso del Co¬ 
mandante de Ingenieros respectivo, quien podrá conce¬ 
dérselo, dando cuenta al Director Subinspector, siempre 
que por su comportamiento considere acreedor á esta 
gracia al que la solicite, y en el único caso que sea com¬ 
patible con el desempeño de sus primordiales obliga¬ 
ciones. 

Art. i 3. Para que estos empleados sean conocidos y 
considerados cual merecen en las Plazas de guerra y 
demas puntos donde desempeñen su importante servicio, 
usarán de uniforme, que en los de primera clase con¬ 
sistirá en casaca sin solapas de paño azul turquí; cue¬ 
llo, vueltas y forro idem; galón de oro liso de pulgada 
de ancho al canto del cuello, y un castillo de lo mismo 
bordado á cada lado; tres alamares de oro en la vuelta 
de la manga; boton dorado con castillo y el lema «Em¬ 
pleados de Ingenieros ” arreglado al modelo; faldón 
liso sin carteras y cuatro granadas de oro al extremo 
de ellos; pantalón de paño azul turquí, pudiéndolo usar 
blanco en verano; espada lisa dorada; sombrero de tres 
picos sin galón, con presilla y borlas de oro y escara¬ 
pela encarnada. Los de segunda clase tendrán el mismo 
uniforme, diferenciándose solamente en llevar en la man¬ 
ga dos alamares de oro. 

Art. 14, Tendrán la debida subordinación á todos 
los Oficiales del Cuerpo de Ingenieros, á quienes obede¬ 
cerán en los asuntos del servicio, observando especial¬ 
mente cuanto les prevengan el Comandante é Ingeniero 
del detalle. 

Las faltas que en el ejercicio de sus funciones come¬ 
tieren los Maestros mayores, serán corregidas por los 


9 

Comandantes de Ingenieros, Directores Subinspectorés 
ó Comandantes exentos respectivos; y si el abandono, 
la poca delicadeza, insubordinación ú otros fuertes mo¬ 
tivos obligasen á la separación de alguno de estos indi¬ 
viduos, el Ingeniero general la propondrá al Gobierno 
con los documentos justificativos y con indicación de la 
medida que conceptúe mas justa; sin perjuicio de que 
si la gravedad y naturaleza de la falla exigiese la forma¬ 
ción de causa, se proceda desde luego á instruirla. 

Maestros de obras. 

Art. i 5 . Los Maestros de obras serán propuestos al 
Ingeniero general por los Directores Subinspectores y 
Comandantes exentos, eligiéndolos entre los profesores 
prácticos de edificación mas acreditados por su inteli¬ 
gencia, actividad y honradez, y dando, la preferencia á 
los que reúnan á estas cualidades mayores conocimien¬ 
tos teóricos; y si alguno tuviese los necesarios para as¬ 
pirar al empleo de Maestro mayor, á tenor de lo dis¬ 
puesto en el artículo 7°, le servirá de particular reco¬ 
mendación en igualdad de circunstancias el servicio que 
haya prestado como Maestro de obras. 

Art. 16. No se encargará á esta clase de empleados 
el desempeño de atenciones que exijan conocimientos 
superiores á los que requiere su destino, según lo indi¬ 
cado en el artículo anterior; y por la misma razón no 
Ies comprenderán las ventajas que se conceden á los 
Maestros mayores por el artículo 11. 

Art. 17. Habrá treinta y cinco Maestros de obras, 
que disfrutarán i 5 oo reales de sueldo anual por la obli¬ 
gación que tienen de estar siempre prontos al servicio 
que se les ordene, en cuyo caso ganarán el jornal labo¬ 
rado correspondiente. 

Art. 18. Podrán usar un uniforme que será igual al 
de los Maestros mayores, pero sin alamares en la vuelta 
de la casaca. 

. Art. 19. Si el comportamiento de algún Maestro de 
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obras no corresponde á las esperanzas concebidas al 
nombrarlo, será separado de este destino por el Inge¬ 
niero general, en virtud de los informes recibidos de los 
Directores Subinspectores ó Comandantes exentos. 

Celadores de fortificación. 

Art. 20. Los Celadores de fortificación se emplearán 
bajo las órdenes y dirección de ios Gefes y Oficiales de 
Ingenieros, y á tenor de los Reglamentos del servicio del 
arma: i.° en el cuidado y policía de las fortificaciones 
y sus dependencias: 2. 0 en la vigilancia del material y 
de la ejecución de las obras de todas clases, y la forma¬ 
ción de las relaciones de jornales y materiales que en 
aquellas se empleen: 3 .° en la conservación de los cuar¬ 
teles y demas edificios militares, sus entregas á las tro¬ 
pas ó á la Plaza, y vice versa, y la correspondiente for¬ 
mación de inventarios: [\.° en los trabajos que se les en¬ 
carguen en las Oficinas del Cuerpo, á las cuales concur¬ 
rirán, sin perjuicio de las demas atenciones que tengan 
á su cuidado. 

Art. ai. Por ahora solo se exigirá de los que aspi¬ 
ren á este empleo que sepan leer y escribir correcta¬ 
mente, y tengan destreza en el uso y aplicación de las 
reglas principales de aritmética. 

Art. 22. Los Celadores de fortificación serán sesenta, 
divididos en tres clases, á saber: ocho de primera clase 
con el sueldo anual de 8 ® reales vellón, veinte de se¬ 
gunda con el de 5 , 5 oo, y treinta y dos de tercera con 
el de 4®. 

Art. 23 . Concluida la primera organización de estos 
empleados, en conformidad de lo que se dirá en el ar¬ 
tículo 43 , las vacantes que resulten en las tres clases in¬ 
dicadas se reemplazarán con sujeción á las reglas si¬ 
guientes: 

i. a Las de Celadores de primera clase, una mitad 
con los de la segunda por el orden de rigorosa antigüe¬ 
dad, y la otra en los mismos por elección, que deberá 


11 

recaer precisamente en los que ocupen un lugar del cen¬ 
tro arriba de su escala, en alternativa con Sargentos 
primeros del Regimiento de Ingenieros, si los hay, que 
gocen por los premios ordinarios y los sobresueldos es¬ 
tablecidos por la Ordenanza un haber igual á lo menos 
al que se señala á los Celadores de segunda clase. 

2. a De cada tres vacantes de Celadores de segunda 
clase se proveerá una mitad en los de la tercera por el 
orden de antigüedad rigorosa, y la otra en los mismos 
por elección, que deberá ser bajo la condición prescrita 
en la regla anterior, en alternativa con Sargentos pri¬ 
meros del Regimiento de Ingenieros, si los hay, que por 
los premios ordinarios y el sobresueldo concedido por 
Ordenanza reúnan un haber á lo menos igual al que se 
señala á los Celadores de tercera clase. 

3 . a Las vacantes de Celadores de tercera clase se 
proveerán en Sargentos primeros del Regimiento de In¬ 
genieros que hayan cumplido ocho años de servicio, y 
reúnan la probidad é inteligencia que requiere este 
destino, atendiendo en igualdad de circunstancias á los 
mas antiguos entre los que lo soliciten; y en el caso de 
no haber en el Regimiento pretendientes con las expre¬ 
sadas condiciones, se elegirán Sargentos primeros de 
otros Cuerpos que las tengan, prefiriendo á los aspiran¬ 
tes de las diferentes armas por el orden siguiente: Arti¬ 
llería, Infantería, Caballería y Milicias provinciales. Los 
que entren en esta clase ocuparán siempre el último lu¬ 
gar, cualesquiera que sean sus circunstancias; y en caso 
de ser dos ó mas nombrados con la misma fecha, se les 
dará colocación según su respectiva antigüedad de ser¬ 
vicios. 

4 - a El ascenso de los Celadores de la tercera á la 
segunda clase será dentro de la Dirección ó Comandan¬ 
cia exenta á que pertenezcan, formándose al efecto úna 
escala particular entre los que sirven en cada una de 
aquellas; pero en el de la segunda á la primera clase 
turnarán bajo las bases que se han establecido entre to¬ 
dos los de la segunda, quienes, sin embargo, podrán re- 
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nunciarJo si no les acomoda, perdiendo todo derecho á 
reclamación ulterior, y quedando únicamente limitados 
al ascenso á dicha clase que por antigüedad pueda cor¬ 
responderles dentro del mismo distrito de la Dirección v 
á que pertenezcan; en cuyo concepto el Ingeniero ge¬ 
neral hará que los Directores Subinspectores le remitan 
anticipadamente, y en las épocas que les fije, noticias 
de los Celadores de segunda clase que deseen ser ascen¬ 
didos por antigüedad ó elección donde quiera que 
ocurra vacante, y de los que renuncien á esta ventaja, 
circunscribiéndose al ascenso por antigüedad en su mis¬ 
mo distrito. 

Art. a/j. Los Celadores de fortificación usarán un 
uniforme que consistirá en casaca, sin solapas, de paño 
azul turquí; cuello, vueltas y forro encarnado; galón 
de oro liso de pulgada de ancho al canto del cuello, y 
un castillo de lo mismo bordado á cada lado; tres ala¬ 
mares de oro en la vuelta de la manga de los Celado¬ 
res de primera clase, dos en la de los de segunda, y 
ninguno en la de los de tercera; boton dorado con cas¬ 
tillo y el lema «Empleados de Ingenieros ” arreglado 
al modelo; faldones con cartera á la walona, sin látigo; 
tres botones y dos granadas de oro en cada uno; vivo en¬ 
carnado; pantalón de paño azul turquí, pudiéndolo usar 
blanco en verano; espada sencilla dorada; sombrero de 
tres picos sin galón, con presillas y borlas de oro y es¬ 
carapela encarnada. 

Art. a 5 . Los Sargentos que obtengan los referidos 
empleos de Celadores, cesarán desde la fecha de su 
nombramiento en el percibo de los haberes, premios y 
gratificaciones que por razón de sus servicios hayan ad¬ 
quirido en la carrera militar, exceptuando únicamente 
los escudos de ventaja, en cuyo goce continuarán, según 
por regla general está establecido. 

Art. 26. Las propuestas de los empleos de Celado¬ 
res de fortificación son privativas del Ingeniero general, 
quien expedirá los correspondientes nombramientos á 
favor de los que hubiesen obtenido la Real gracia. 
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Art. 27. Cuando por razón del mucho número ó 
entidad de las obras no bastasen los Celadores de forti¬ 
ficación para desempeñar las funciones de su instituto, 
podrá nombrar el Director Subinspector de Ingenieros, 
con las restricciones que se han prefijado en los ar¬ 
tículos 3 .° y 4 °, los Sobrestantes temporeros ó eventua¬ 
les que sean absolutamente necesarios, poniéndose antes 
de acuerdo con el Intendente militar del distrito, tanto 
para juzgar del grado de necesidad de esta medida, 
como para fijar el sueldo laborario que hayan de dis¬ 
frutar dichos empleados ; debiendo dar cuenta al Inge¬ 
niero general de su nombramiento, que recaerá siempre 
sobre pedido que, con manifestación de las razones en 
que lo funde, debe hacer el Comandante de Ingenieros 
respectivo. 

Art. 28. El Ingeniero general podrá destinar al ser¬ 
vicio de campaña del arma de su cargo los Celadores 
de fortificación que, á falta de tropa del Regimiento de 
Ingenieros, sean precisos, eligiéndolos de los que con¬ 
ceptúe menos necesarios en ciertas Plazas del Reino. Es¬ 
tos empleados gozarán entonces un sobresueldo propor¬ 
cionado al servicio que desempeñen, y que será pro¬ 
puesto al Gobierno por el Ingeniero general en virtud 
de informes dados por el Comandante de Ingenieros del 
Ejército, y ademas una ración de pan, otra de pienso y 
una de etapa. 

Conserjes. 

Art. 29. Cuando los Celadores de fortificación por 
su corlo número y muchas atenciones ño basten para 
ejercer la incesante vigilancia que exigen los edificios 
militares, y con especialidad los cuarteles, podrán nom¬ 
brarse Conserjes que cuiden de la conservación de los 
enunciados edificios y de los efectos pertenecientes á la 
administración militar que en ellos existan, y no esten 
al cuidado especial de un Guarda-almacén ú otro em¬ 
pleado del mismo ramo; y en este concepto será de su 
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cargo el aseo y ventilación de los que no esten ocupa¬ 
dos, cuyas llaves tendrán en su poder bajo su respon¬ 
sabilidad personal, debiendo visitar al menos una vez al 
dia los tránsitos y las piezas no habitadas de lodos los 
edificios que esten á su cuidado, y dar parte también 
diariamente de no ocurrir novedad, ó de las faltas y 
deterioros que observen, al Ingeniero del detalle ó al Co¬ 
misario encargado del ramo de fortificación, según los 
objetos á que se refiera dicho parle. 

Art. 3 o. Las plazas de Conserjes se proveerán en 
Sargentos de todas armas é institutos que no se hallen 
en servicio activo, prefiriendo los que disfruten sueldo 
de retiro; y gozarán ademas de este y de las demas ven¬ 
tajas que hayan adquirido en las filas, habitación en 
uno de los cuarteles ó edificios militares de que esten 
encargados, y una gratificación de 6o a 90 reales al 
ibes, según las circunstancias, que se reclamará en la 
nómina de los demas empleados subalternos, con cargo, 
como los haberes de estos, al material del arma. 

Art. 3 i. El número de los Conserjes variará según las 
circunstancias de las Plazas ó puntos de acuartelamien¬ 
to; pero solo serán permanentes los que absolutamente 
exijan los cuarteles ó edificios militares de constante 
aplicación á objetos del servicio de guerra, cuyo cuadro 
propondrá el Ingeniero general en vista de los informes 
que de acuerdo con los Intendentes militares le deberán 
remitir los Directores Subinspectores, manifestando el 
número de empleados de esta clase que juzguen indis¬ 
pensable en el distrito de sus Direcciones respectivas, 
y la gratificación que en su concepto deba señalárseles. 
Los Conserjes q*ue sea preciso aumentar en algún caso 
extraordinario se considerarán como meramente tempo¬ 
reros, procediéndose á su nombramiento con arreglo á 
lo dispuesto en el artículo 27 del presente Reglamento 
con respecto á los Celadores eventuales. 

Art. 3 2. Para compensar con la economía en los 
gastos de las obras el que causará el establecimiento de 
los Conserjes, se emplearán estos como Celadores ó So- 
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brestantes temporeros, siempre que estos sean necesa¬ 
rios, en los trabajos que se ejecuten en los mismos edi¬ 
ficios de que eslen encargados, abonándoles en tal caso 
en las relaciones de pago correspondientes á dichas obras 
un medio jornal de peón ú otro corto plus por esta ocu¬ 
pación extraordinaria. 

Art. 33 . Los Conserjes podrán usar un uniforme 
que consistirá en casaquilla corta azul turquí, sin sola¬ 
pas, con cuello, vueltas, forro y vivos encarnados; ga¬ 
lón de seda color de oro de pulgada de ancho al canto 
del cuello, y un castillo bordado de la misma seda á 
cado lado; bolon dorado con castillo y el lema « Em¬ 
pleados de Ingenieros ”, y cuatro granadas de seda á 
los extremos de los faldones; pantalón de paño azul tur¬ 
quí, pudiéndolo usar blanco en verano; sombrero de 
tres picos con escarapela encarnada, presilla de galón 
de seda, color de oro, y pompon encima encarnado. 
Usarán ademas una banda de cuero blanco de cinco pul¬ 
gadas de ancho, de la cual llevarán pendiente un ma¬ 
chete igual al del Regimiento de Ingenieros, y sujeto á 
ella sobre el pecho un escudo de latón con castillo de 
relieve y el lema que diga « Conserje de edificios mi¬ 
litares” 


Disposiciones generales. 

Art. 34 . Los Maestros mayores y los Celadores de 
fortificación nombrados en virtud de Real orden tendrán 
derecho á pensiones de retiro, según sus años de servi¬ 
cio y el sueldo que disfruten; y sus viudas y huérfanos 
optarán á los beneficios del Monte pió militar, todo con 
arreglo á las bases sobre el particular establecidas ó que 
en adelante se establecieren con respecto á los indivi¬ 
duos del Cuerpo administrativo del Ejército, quedando 
por consiguiente sujetos al mismo descuento los sueldos 
que se les señalan en esLe Reglamento, y á pedir con 
iguales formalidades que aquellos licencias para contraer 
matrimonio. 
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Art. 35 . Los empleados subalternos de todas clases 
del arma de Ingenieros 'dirigirán precisamente los re¬ 
cursos y representaciones que promuevan por conducto 
de los Comandantes de Ingenieros respectivos, quienes 
providenciarán si estuviese en sus facultades; y si estas 
no alcanzasen, las remitirán con su informe á los Direc¬ 
tores Subinspectores ó Comandantes exentos para obte¬ 
ner su resolución, la del Ingeniero general ó la del Go¬ 
bierno, si asi fuese indispensable. 

Art. 36 . Los Directores Subinspectores y los Coman¬ 
dantes exentos dirigirán cada seis meses al Ingeniero ge¬ 
neral relaciones duplicadas, en que expresen la conduc¬ 
ta y demas circunstancias de estos empleados. 

Art. 37. Para acreditar la existencia de los referi¬ 
dos empleados, percibir sus haberes, y demas que no 
estuviese expreso en este Reglamento, se procederá en 
los te'rminos que prevengan los especiales del servicio, 
las Reales órdenes, según los casos, ó las providencias 
de los Gefes de Ingenieros. 

Art. 38 . La inteligencia y celo en el servicio, el 
valor en los casos de guerra ó de peligro, y la probi¬ 
dad y conducta de estos empleados deberán ser siempre 
correspondientes al Cuerpo de Ingenieros, de que de¬ 
penden, y los que mas se distingan por estas cualida¬ 
des serán preferidos para los ascensos de elección, y 
atendidos para otros destinos en que permitan su colo¬ 
cación los reglamentos vigentes. 

Art. 39. Si el mejor desempeño de algún trabajo ó 
comisión exigiere que los Maestros mayores ó los Cela¬ 
dores de fortificación permanezcan en algún punto di¬ 
ferente del de su habitual residencia, se les podrá au¬ 
xiliar con una graliücacion proporcionada, ó un tanto 
por dia que no exceda de la mitad de su sueldo, y que 
determinarán los Directores Subinspectores ó Coman¬ 
dantes exentos, de acuerdo con el Intendente ó Gefe 
superior de administración militar respectivo, abonán¬ 
dose este gasto extraordinario en las relaciones corres¬ 
pondientes á la obra ó servicio que lo motive, con tal 
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que el goce de dicha gratificación no pase del término 
de un mes, ó haya de ser superior á la mitad del suel¬ 
do , en cuyos casos deberá solicitar el Director Subins¬ 
pector la Real aprobación de esta medida por conducto 
del Ingeniero general; y de un modo análogo se proce¬ 
derá cuando se trate de los Pagadores. 

Art. 4 o * La distribución en las Direcciones y Co¬ 
mandancias exentas de los Maestros mayores y de obras 
y de los Celadores permanentes de todas clases y su 
residencia habitual serán las que se expresan en el es¬ 
tado puesto al fin de este Reglamento, sin perjuicio de 
que dentro de una misma Dirección ó Comandancia 
exenta puedan hacerse las alteraciones convenientes res¬ 
pecto á las clases que se indican para cada punto, y de 
modificar en lo sucesivo dicha distribución según lo re¬ 
clame la experiencia. El uniforme de todos los emplea¬ 
dos que comprende dicho estado se arreglará al modelo 
aprobado con esta misma fecha * y que se circulará con 
el presente Reglamento. 

Art. 4 i. Ademas de los empleados qué se espécifí- 
can en dicho estado habrá en Madrid un Maestro desti¬ 
nado al Museo, que deberá ser ebanista de conocido 
mérito, y tendrá a su cargo con los demas operarios que 
esten á sus órdenes los trabajos de lodos los talleres y 
cuanto concierne á la conservación de los efectos del es¬ 
tablecimiento, gozando por este destino el sueldo anual 
de 6000 rs. vn., con el uso de uniforme de Maestro ma¬ 
yor de segunda clase, y opcion á las demas ventajas que 
á estos corresponden. 

Art. 4 2 * El Maestro mayor y los Celadores que se 
asignan en el estado adjunto para la plaza de Cádiz con¬ 
tinuarán como hasta aqui disfrutando por cuenta de los 
fondos de arbitrios de fortificación establecidos en dicha 
plaza los sueldos de que están en posesión , ó los que 
señale en lo sucesivo á los que Ies reemplacen la Junta 
especial que administra dichos arbitrios. Por la misma 
circunstancia excepcional corresponderá á la enunciada 
Junta hacer la propuesta en terna del Maestro mayor al 
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Ingeniero general, observando las formalidades prescri¬ 
tas en los artículos 6.° y 7. 0 , y proponer los Celadores 
que juzguen mas idóneos, prefiriendo á los que reúnan 
los servicios y cualidades que expresa el artículo 23, para 
que el Ingeniero general les expida los correspondientes 
nombramientos, en virtud de los cuales gozarán estos 
empleados de todas las ventajas que concede á los de sus 
clases respectivas el presente Reglamento, inclusa la de 
optar á pensiones de retiro, y sus familiasá los beneficios 
del Monte pió, con cargo á los mismos fondos de arbi¬ 
trios, á cuyo fin se les harán los competentes descuen¬ 
tos de sus sueldos, formando escala separada para sus 
ascensos los Celadores de la referida plaza. Por último, 
será igualmente atribución de la Junta proponer el nú¬ 
mero de Conserjes permanentes, con arreglo á lo pre¬ 
venido en los artículos 3 o y 3 i, y nombrar á propuesta 
del Comandante de Ingenieros los empleados tempore¬ 
ros que sean indispensables, en razón de que sus ha¬ 
beres respectivos deben ser también pagados del propio 
fondo de arbitrios. 

Disposiciones transitorias. 

árt. 43. Se autoriza al Ingeniero general para reor¬ 
ganizar los empleados actuales con Real nombramiento, 
distribuyendo las plazas de Maestros mayores de prime¬ 
ra y segunda clase que fija este Reglamento entre los 
Maestros mayores que hay en el dia, y las de Celadores 
de primera, segunda y tercera clase entre los. Sobrestan¬ 
tes y Escribientes Secretarios de las Direcciones y Co¬ 
mandancias exentas que reúnan la aptitud que requieren 
dichos destinos, tomando por base los sueldos que dis¬ 
fruten, y procurando que, si no se les aventaja, á lo me¬ 
nos no se les perjudique en sus derechos adquiridos, y 
que los que no. puedan tener colocación en los cuadros 
que quedan señalados, continúen en el goce de sus suel¬ 
dos hasta que por colocación en los mismos ó en otros 
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destinos, ó por otra causa, queden extinguidos; debiendo 
dar cuenta dicho Ingeniero general del arreglo que á 
tenor de estas bases verifique para la aprobación de 
S. M., en virtud de la cual extenderá á los agraciados 
nuevos nombramientos con la variación de cláusulas 
oportuna. 

Art. 44 - Aunque las denominaciones y obligaciones 
de los empleados subalternos del Cuerpo de Ingenieros 
deben ser iguales en la Península y en las provincias de 
Ultramar, no se hará variación alguna en el número, 
goces y organización de los que hay en aquellos domi¬ 
nios, hasta que elevando el Ingeniero general al Gobier¬ 
no un Reglamento para dichos empleados, asimilado en 
lo posible al presente destinado para la Península, Islas 
Baleares y plazas de Africa, pueda recaer la providen¬ 
cia que concilie el bien del servicio con el de los intere¬ 
sados. 

Madrid 26 de Mayo de 1840. 
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CELADORES DE FORTIFICACION 
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-»u UU el sen iLiu —j— , 

de estas plazas no permiten que haya Maestros de obras, que desde luego parecerían suGcientes. 




























































































































